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677 NEAL DR. PETERBOURGH, ONTARIO CANADA K9J 7Y4 
PHONE (705) 742-5325 FAX (705) 742-0882 

MPS— 1 Power Supply REV 5 

MPS-1 VER 5.0 MAIN SCHEMATIC 
HLE: MPS1SCHM50.DWG PART No: MPS1MB50 

TATE: AUG 2002 DWG BY: MRP 



REV: 5.0 





